£PA - REGION III 
P.U. EQK 146Q 
PHILADELPHIA. PA 19170 


MDDO 77453868 

UEISBERG HAROLD D 
RURAL RT 3 

FREDERICK. ND 21701 


OLD RECIEVER RD 
FREDERICK. MD 


2170 1 


EFA - REGION III 
P . 0 . BOX 1 460 
PHILADELPHIA. PA 19170 


NDDO 77453868 


WEISBERG HAROLD D 
RURAL RT B 
FREDERICK. MD 21701 


OLD RECIEVER RD 
FREDERICK. MD 


21701 


